Berichtigungen. 

Seite 174 Zeile 9 v, u. lies 30 statt 3. 

„ 407 „ 20 y. o. lies Beobachtungen statt Betrachtungen. 

„ 413 „ 5 v. o. lies Fig. 4 statt Fig. 1. 

„ 420 „ 21 v. o. lies wird statt wurde- 

„ 425 „ 17 y. u. lies Fig. 5 statt Fig. 2. 


Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig. 











i)< i uUrh(* ZcitiStdir. f. Chirurgie lid. X. Taf'el \ r . 



